HENRYK SCHONBERG 


obywatel miasta Krakowa 


przeżywszy lat 69, zmarł po krótkich a dolegliwych cierpieniach dnia 11-go 
sierpnia 1904 roku. 


— RG OO IL A YU 


W nieutulonym żalu pogrążona żona i dzieci zapraszają Krewnych, Znajomych i pobożną pu- 
bliczność na obrzęd pogrzebowy, który sie odbędzie w niedzielę 14-go b.m. o godzinie 10-ej 


przedpoludniem z domu Zaloby przy ul. Karmelickiej l. 9. wprost na cmentarz izraelicki. 


